JÓZEF GĄSIOROWSKI 


po długiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł dnia 11 
Czerwca 1890 roku. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Piątek dnia 13 Czerwca b. r. o godzinie 5-tej popołudniu 
przy ulicy Pawiej L. 24., na które pozostała żona i dzieci, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
zapraszają. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


